MAURYGY SIEBER 


autoryzowany geometra, 


przeżywszy lat 47, po krótkiej chorobie, zmarł dnia 27 października 1902 r. 
w Jaworzniu. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów, 

Znajomych i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w piątek dnia 31 

października b. r. o godzinie 10 przedpołudniem z kaplicy cmentarza krakowskiego, na miejsce 
wiecznego spoczynku. 


Zaklad pogrzebowy Fr. Nowińskiego w Krakowie, ul. Kopernika 8. Czcionkawi drukarni Związkowej w Krakowie. 


